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\ ZAWIADOMIENIA. 


Przeniesienia ze względów służbowych 
z dniem 1, VII, 1930 r, 
Kowalski Stanisław, st. drożnik ze 
stacji Mieszków, w tym samym charakterze 
służbowym do odcinka drog. Chocicza, 
; I/14 D 12/37070/30. 


NARWEM z dniem 1, X, 1930 r. 

Dorna Stanisław, st. torowy z od- 
cinka drogowego Rokietnica, w tym samym 
charakterze służbowym do odcinka drog, Sie- 
raków, * INA D 12/31494/30. 

HaupaBolesław, st. torowy z odcinka 
drog. Sieraków, w tym samym charakterze 
służbowym do odcinka drog. Rokietnica, 

III/1 D 12/31494/30. 

Puta Wawrzyniec, drożnik obch. 
z odcinka drog. Rakoniewice, w tym samym 
charakterze służbowym do odcinka drog, Wol- 
sztyn do pełnienia służby drożnika przejazdo- 
wego. I/41 D 12/24794/30. 

Banicki Kazimierz, torowy z od- 
cinka drog. II Wągrowiec, w tym samym cha- 
rakterze służbowym do odcinka drog. Kcynia. 

II/1 D 12/60169/30. 

Fabiszak Stanisław, prowiz, torowy 


' z odcinka drog. Kcynia, w tym samym charak- 


terze służbowym do odcinka drog, II Wągro- 
wiec. I/14 D, 12/43100/30. 
Łeszyk Marcin, drożnik z odcinka 
drog, I Poznań, w tym samym charakterze 

służbowym do odcinka drog, II Poznań. 
I/41 D 12/57243/30. 


| z dniem 11, X; 1930 r. 
Hoffmann Stanisław, asystent ze 
stacji Grodzisk, na stanowisko przydzielone 
do stacji Mogilno, VI/1 H 2/54958/30. 


z dniem 25, X. 1930 r. 
Gryczka Józef, kond. 2 kl, ze stacji 
Inowrocław do stacji Janówiec w tym samym 
charakterze służbowym. I/1 R 3/59906/30. 


z dniem 1. XL 1930 r. 

Polak Szczepan, st. drożnik bl. z od- 
cinka drog. Strzelno, w tym samym charakte- 
rze służb. do odcinka drog. II Inowrocław. 

III/1 D 12/42966/30. 


Przeniesienia na własną prośbę 
z dniem 15, VIII. 1930 r. 
Krzyżaniak Walenty, zwrot, II kl 
ze stacji Podobowice do stacji Rokietnica w 
tym samym charakterze służbowym, 
1/1 R 2/35432/30. 


z dniem 1, X, 1930 r. 

Judka Michał, zwrot. I kl. ze stacji 
Porażyn do stacji Zbąszyń w tym samym cha- 
rakterze służbowym. I1 R 2/55695/30. 

Türk Józef, stacyjny ze stacji Poznań- 
Tama Garb, do dw. tow. Poznań w tym sa- 
mym charakterze służbowym. qq R 2/58176/30. 

Poślod Józef, asystent ze stacji Miło- 
sław do stacji Kępno w tym samym charakte- 
rze służbowym, I/1 R 2/54171/30. 

Kloj Wojciech, zwrot, II kl, z dw. tow. 
Poznań do stacji Palędzie w tym samym cha- 
raliierze służbowym. 1/1 R 2/58174/30. 

Buhl,Edward, asystent ze stacji Ino- 
wrocław do stacji Jaksice w tym samym cha- 
rakterze służbowym, ; i IIA R 2/58371/30. 

Bober Jakób, ustawiacz ze stacji Ko- 
ścian do dw. tow. Poznań w tym samym cha- 
rakterze służbowym, 1/1 R 2/50739/30. 

Buchwald Antoni, prow. zwrot, II kl. 
ze stacji Kuklinów do stacji Łąkociny w tym 
sarmym charakterze służbowym. 1/1 R 2/57830/30. 
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z dniem 6. X, 1930 r, 


Szulc Franciszek, asystent ze skład- | 
nicy materjałów zasobowych przy paruwozowni | 
Wągrowiec w charakterze dyżurnego ruchu do 
stacji Trzemeszno, IX/1 Z 1/36414/30. 


Zmiany tytułów służbowych, | 
Ze względów służbowych zmienia się dotych- 
czasowy tytuł służbowy Antoniego Drob- 
nego z eksp, tow. w Poznaniu z prow. hamul- 
cowy na „prow. magazynowy“, bez zmiany w 
wynagrodzeniu. IV/2 A 21/49221/30. | 


Na zasadzie $ 129 pragmatyki służbowej 
zmienia się dotychczasowy tytuł służbowy A n- 
drzeja Karcza ze stacji Kwilcz z prow. 
zwrotniczy II kl. na „robotnik' w 6 kategorji 
płac. IV/2 A 21/43933/30. 


Wydawnictwo Dyrekcji Okręgowej Kolei Państw. w Poznaniu. — Drukarnia Państwowa w Poznaniu 1321. 80, 


Dziennik Zarządzeń Nr, 17 z 1930 r. 


Ze względów służbowych zmienia się dotych- 
czasowy tytuł służbowy Pawła Nawrota 
z dworca osob, Poznań z prow. hamulcowy na 
„robotnik* w 6 kategorji płac. ryj A 21/44148/30. 


Konkurs X 
na stanowisko zastępcy Naczelnika Warsztatów 
Głównych w Skarżysku w okręgu D. O. K. P. 

w Radomiu. ; 
Warunki dla ubiegających się: ukończone 
studja politechniczne (dział budowy maszyn), 
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praktyka w wykonawczej służbie warsztatowej. 

Podania należy kierować na drodze służbo- 
wej do Wydz. Osob., najpóźniej do dnia 15. 
XI. 1930 r. IV/2 A 19/60993/30. 


okú 


